جمعية سمل للفنون والترات الشعبي والمسرح 
نفدم 


الصندوق 


تأليف: الشيخة سارة بنت محمد القاسمي 
إخراج: عبدالله الحريبى 






0-7 


عبدالله الحريبي خليفة البحري ٠‏ عبدالله أنور 
(عمر) (ماجد) (أحمد) 


إشراف عام تصميم وتنفيذ الديكور تصميم وتنفيذ الإضاءة 
موزة المسافري عبدالرحمن الكاس وليد التميمي 


تصميم المؤثرات الصوتية إدارة الخشبة وتنفيذ الصوت 


0 4 خاص 
وزارة الثقافة والشباب 
مسرح راس الخيمة الوطني 


